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Alfabetul manual francez 


De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Alfabetul manual francez are următoarele litere: 
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Legături externe 


Vezi si 
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Adus de la https://r 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Alfabetul_manual_francez&oldid=11972297 


Ultima editare a paginii a fost efectuată la 5 martie 2018, ora 01:09. 

Acest text este disponibil sub licenţa Creative Commons cu atribuire şi distribuire în condiţii identice; pot exista şi 
clauze suplimentare. Vedeţi detalii la Termenii de utilizare. 






